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English 

The external flexible cable or cord of this 
luminaire cannot be replaced; if the cord is 
damaged, the luminaire shall be destroyed. 


Deutsch 

Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht 
ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel 
beschdadigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. 


Frangais 

Le cordon d'alimentation et le cable extérieur de 
ce luminaire ne peuvent étre remplacés. Si l'un de 
ces éléments est endommagé, le luminaire doit 
étre détruit. 


Nederlands 

De buitenste flexibele kabel/het snoer van deze 
lamp kan niet vervangen worden. Als de kabel/ 
het snoer beschadigd is, gebruik de lamp dan niet 
meer. 


Dansk 

Det eksterne bgjelige kabel eller ledningen til 
denne belysning kan ikke udskiftes. Hvis kablet 
eller ledningen beskadiges, skal belysningen 
kasseres. 


islenska 

bao er ekki haegt ad skipta ytri sveigjanlegu 
snurunni { pessari ljési ut fyrir nyja; ef snuran er 
skemmd barf ad farga ljdsinu. 


Norsk 

Kabelen eller ledningen til denne belysningen ma 
ikke byttes ut. Dersom kabelen eller ledningen 
skades, skal belysningen kastes. 


Suomi 

Taman valaisimen ulkoista, taipuisaa kaapelia tai 
johtoa ei saa vaihtaa. Jos kaapeli tai johto vioittuu, 
valaisin on havitettava. 


Svenska 

Den yttre bdjliga kabeln eller sladden till denna 
belysning kan inte bytas ut. Om kabeln eller 
sladden skadas skall belysningen férst6ras. 


Cesky 

Flexibilnf externi kabel této lampy nelze vyménit. 
Dojde-li k poSkozeni kabelu, lampa by méla byt 
znehodnocena. 


Espanol 

El cable flexible exterior de esta luminaria no se 
puede cambiar. Si se dafara, hay que destruir la 
luminaria. 


Italiano 

Il cavo flessibile esterno e il filo elettrico di 
questo prodotto non si possono sostituire. Se si 
danneggiano, il prodotto deve essere distrutto. 


Magyar 

A lampa/ vilagitétest kils6, rugalmas kabele, 
vezetéke nem cserélhet6; ha a vezeték megsérul, 
a vilagitotestet ki kell dobni. 


Polski 

Zewnetrzny kabel nie moze byé wymieniany; w 
przypadku uszkodzenia kabla nalezy zniszczyé cate 
oswietlenie. 


Eesti 
Valgusti kaablit véi juhet ei saa vahetada; kui juhe 
on kahjustatud tuleb valgusti havitada 


Latviesu 
Sts ierices vadu vai kabeli nav iespéjams nomainit 
- ja vads/kabelis ir bojats, ierici nedrikst lietot. 


Lietuviy 


ISorinis lankstusis kabelis ar laidas nekeiciamas. 
Jei jis pazeistas, visa Sviestuva reikia iSmesti. 
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Portugues 

O cabo exterior flexivel deste candeeiro nado pode 
ser substituido; se o cabo de danificar o candeeiro 
devera ser destruido. 


Romana 

Cablul extern al acestui corp de iluminat nu poate 
fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de 
iluminat nu mai poate fi folosit. 


Slovensky 
Kabel tohto svietidla nie je mozZné nahradit. Ak sa 
kabel poSkodi, svietidlo mozZno znicit. 


Bpnrapckn 

BBHLUHUAT NOABYDKeH Kaben UM LUHYp Ha 
NlaMnata He MOxe fa 6bAe NOAMeHAH; aKO Obse 
noppegen, Namnata TpabBa fa Ce U3XBBPIIU. 


Hrvatski 
Strujni kabel ove lampe ne moze se zamijeniti. Ako 
je kabel oSteéen, bacite lampu. 


EAANVLKa 

To EEWTEPLKO EUKAUTITO KAAWSLO Ff yopSovt auTOU 
TOU MWTLOTLKOU, SEV pTtOpEl va aVTL- 

kataotael. Edv to KaAWSLO TpauLatLotel, 

TO MWTLOTLKO AXPNOTEVETAL Kal Oa TIpETTEL Va 
Kataotpayel. 


YKpaiHceKa 

30BHIWHIN THYYKUM LUHyp a6o ApitT BUpoby He 
MO>KHA 3aMiHHOBATH. AKLYO APIT NOLUKOAKEHO, 
Bupi6 Tpeba 3HULYITU. 


Srpski 
SpoljaSnji fleksibilni kabl ili kabl ove svetiljke nisu 
zamenijivi; ako je kabl oStecen, svetiljka treba da 
se baci. 


SlovenScina 

Zunanjega pregibnega kabla ali Zice ni mogoce 
zamenjati; ce se kabel poSkoduje, zavrzi celoten 
izdelek. 


Turkce 

Bu aydinlatmanin harici esnek kablosu veya 
kordonu dedistirilemez; kordon zarar gérurse 
aydinlatma imha edilmelidir. 


Hy 
TARRAAT BR, RRR, JAMER, 
FRB AMIE EA. 


sh 
IEBR BRE Sh AB BS Ay SS th HS eR AR Se eh, a oS ei SIR, 
FR BANG Bl fia (2 FA. 


| 
4 A|S/BEE AJ S75 aul 
Ch. “FEO #g0| ae SPE ABTS H7lorA2. 


Awa 

CORES ONBT —FILPI- FSR CEE 
tho T-TIb+ T— KARL eBlcld, F< 
cit LL. PRRRSE Se RRL < ES U 


Bahasa Indonesia 

Bagian luar kabel fleksibel atau kabel sambungan 
penerangan ini tidak dapat diganti; bila kabel 
sambungan rusak, lampu penerangan ini harus 
dibuang. 


Bahasa Malaysia 

Kabel atau kord luaran yang fleksibel untuk lampu 
ini tidak boleh diganti; jika kord rosak, lampu 
perlu dimusnahkan. 


we 
JE 68 Tluacll Lig) 2,8Ul Goll Ellul jusai slay 
Cluacd! ales yall 


Ing 
metawWaKsSoaislwaauvovlaulwivaiuisawagulKu 
Td manwlweisatdemyg davhvlaulwnoya KiuuUts 
viutdauia 
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